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Description: Crosstube Assembly (AS350/355 High Fwd SS) Part Number: D350-748-143 
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WALL THICKNESS MEASUREMENT 
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Calibration Result 
Actual Block Thickness: 
Sitescan 250 Measured Thickness: 


Measured by: | Audited by: 
Date: | Date: 


| Preliminary Approval: 
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